RUDOLF AUCHNER 


c. k. kapitan I. klasy 24 pułku piechoty, walczył w kampanii w r. 1866, 
w Bośnii i Hercogowinie w r. 18/8 


przeżywszy lat 45, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, w dniu 29 Września 1889 roku zakończył doczesne życie. 


W głębokim smutku pogrążeni: matka, siostry i szwagier, zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Kolegów 
zmarłego na wyprowadzenie zwłok, odbyć się mające we Wtorek dnia I Października o godzinie 4-tej 
popołudniu z domu przy ulicy Łapińskiego Nr. 183 wprost na miejsce wiecznego spoczynku, orążina 


\ 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE  y 


które się odprawi we Środę d. 2 Października o godz. 9 rano w kościele parafialnym św. Mikołaja. 
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